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XVI. Epiftola Jo. Henrici Winkleri, Prof. 
Lipf. & R. S. Lond. S. ad Societateni Re- 
galem Londinenfem data, quce continet 
Defcriptionem & Figuras Pyrorgani fui 
Ele&rici. 

TPrafes llluftrifjime y 
Viri IIIujl rijjimi , 

Read May 7-TJV4CTA in Societatcm vcftram Iplcndi- 
>747- diffimam mci cooptationc adco prx* 

clarum munus mihi impcrtiviftis, ut in agendis cjus 
partibus omncrn vim ac opcram adiiibcndam mihi 
cfle videam. Cum cnim ex vcftra Societate per 
quamplurimos annos opera ct fcripra prodierint, 
quibus ct propter rcrum dignitatem, et propter audo- 
rum cclcbritatcm, et propter dodrinx cxcelientiam, 
memoria perpetua conftabit; facile intclligo quant 
arduum opus fit, quod inter viros, quorum fama uni- 
verfum literarum orbern peragravit, mihi fufeipien- 
dum eft. Attamcn vires animus colliuit. Cum cnim 

V*-' 

duobus abhinc annis ex primo meo de eledriettatis 
natura libcllo fcintillularum clcdricarum, quibus fpi- 
rirus vini incenditur, prxeipua phenomena in tranf- 
adiones veftras deferipta inferri curavcritis, Viri llluf- 
triftimi; in cam addudus fum opinionem, fore, ut 
futura ctiam opera mea, in qua continuanda non de- 
fiftam, aliquid efficiatur, quod non difpliceat. In 
prxfcr.ti vobis, Illuftriflimc Prxfes, Viri Illuftriffimi, 
pro cximio, quo me ornaftis, bcneficio grates ago im- 
mortalcs, meque, quoad potero, exquirendis natural 

viribus 
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viribus ftydium impenfurum cffe indefeflum, et, fi mihi 
obvcncrit, quod notatu dignuui videatur, hoe ad vos 
perfcripturum effc polliceor. In libello Germanico , in 
quo anno fuperiori experimentum Mufchenbroekia - 
mini cxplicaturus virium eledricarum augmentum ill 
vails vitreis defcripfi, § 30, organi alicujus, quo plures 
fcintillaeftmuloriundtecrepitant, mentionem injeci. 

Hujus Tyrorgani EleElrici , ut voco, imaginem, 
in figuris aeneis didi libelli non delineatam, in prae- 
fciiti exhibco Tab. IV. Fig. 2. Per medium annu- 
lum metallicum ab (Fig. 1.) pice repletum, cylin- 
d rulus metallicus f<iinfixus eft. Annulum diameter unum 
poliiccm Tarifinum et quatuor lineas aequat. Cylin- 
druius utrinque ad diftantiam unius pollicis prominet. 
Diameter annuli minor efte haud debet, nc cum cy- 
lindrulo communicata elcdricitas, It ad annulum me- 
taliicum pertingat, imminuatur. Ferrumine adjunda 
eft annulo/*£ furca metallica, cujus ftylus cochleatus 
inditus eft cylindro ligneo ef, {Fig. 1.) cujus extre- 
mitas inferior/ ita formata eft, ut per afieris alicujus 
fififuram pervadens hue illuc moved, et ope cochleas 
firmari queat. Ejufmodi cylindrum metallicum pici, 
qua annulus repletus eft, infixum cum ftylo cochleato, 
compendii caufa, limpliciter cylindrum eleElricum 
nomino (Fig. 1.). Ex quatuor hujufmodi cylindris 
cledricis pyrorganum cledricum, Fig. 2. expreflum, 
conftat. Cylindri ita ponuntur, ut inter fe habeant 
intervallum ad gignendas fcintillas eledricas fufficiens. 
Eas veto excitaturus pyrorganum juxta aliquod me- 
tallum ab ex fills fends fufpenfum firmatuuique ita 
colloco, ut inter mctallum et cylindrum c, inter¬ 
vallum neceffarium interfit. Ultimo cylindro fg 
in g di'.go filum metallicum h in vas metallicum 
aqua plenum i pertingens. His ita ordinatis, ftmulac 

mctallum 
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mctallum oblongum ab clcdricitatc doiiatur, in qua* 
tuor intcrvallis fcintillx clcdricx cmicant tanto da* 
rius fplcndcntcs, quanto majorcm clcdricitatcm com¬ 
municant rotati fridiquc globi vitrei. 

Ex quo libcllus nominatus in lueem prodiit, duo 
cjufmodi pyrorgana clcdrica conftruxi, quorum al* 
tcrum formam rota: alatw habet, altcnun fcintillis 
cmicantibus fcptcmtrioncs rcprxfcntant. 

Rota: alatae conftrudio, quam Tab. IV. Fig. 4. 
dclincari curavi, eft fcqucns. Orbi iigneo cavato feu 
annulo Iigneo dddd fex alee ligncic cd infixee funr, 
Totius annuli cum foraminc diameter 13 digitos, ct 
foraminisrotundi diameter 6 digitoscomplcditur. Alee 
c V,quartim longitudo decern digitos comprchcndit, fif- 
furas habent, in quibus tres cylindri clcdrici hinc 
illinc moveri ct firmari poffunt. Propc alas infixas 
in annulo dddd foramina angulata formata funt, in 
quibus fingulis itidem cylindrus clcdricus ftatuitur. 
Itaque in rota alata fex ordincs apparent, qui finguli 
quatuor cylindris clcdricis conftant, obfervatis inter 
iplos intcrvallis, quae ad cxcitandas fcintillas cledricas 
pro funt. In cujufvis aloe ext remitate c firmatur inftru- 
mentum mctallicum gf y conftans tribus partibus, qua- 
rum extrema: ad angulum red urn mediae g jundcu 
funt. 

Ut vero inftrumenta ifta mctallica rite applicari 
queant, in latere ad fincm c alee poftico (inticum cnitn 
nomino, in quo cylindri clcdrici icintillant) fibula 
mctallica affixa inter fc ct latus alee pollicum aliquod 
intcrvallum rclinquit. Media fibula inftruda eft 
cochlea verfatili g. Dido intervallo. pars brevior in- 
ftrumenti mctallici inditur. Pars altera extrema h 
cylindroquartopropinqua eft; tantumvero ab codem 
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diftat, quantum debct, fi inter iftam inftrumenti par¬ 
tem ct cylindrum fcintilla cleft rica cxcitanda eft. 
Hinc pars altera brevior Tub fibula pro lubitu moveri 
et firmari poteft. Fibulis applicatum eft et in parti- 
bus pofticis alarum dreumduftum filum metallicum 
ik, cui, quando Icintillx clcftricx fufeitandx funt, 
in loco x aliud mctallum y adjungitur in vas metal- 
lieum s aqua plenum pertingens. Elcftricitas, Itmul- 
ac cum cylindro primo cominunicatur, ad omnes cy- 
lindros tranfir. 

Hinc needle eft, ut, fi fcintillx exoriri dcbcant, 
inftrumenta mctallica deferipta gf femper libera et 
vacua mancant elcftricitatc. Quod fit mctallo y, 
quod filo mcrallico ik adjunftum eft, clcftricitatem 
in aquam propagantc. Inter duo cnim corpora xquali 
prxdita eleftricitate nullacxiftit fcintilla. Cum primo 
autem cylindro clcftricitas communicatur a mallco 
mctallico a affixo axi mctallico be, qui in foramini- 
bus rotundis duarurn columnarum de lignearum ver- 
l'ari poteft prxditus manubrio/! Hujus mallei appa- 
ratum Fig. 5. oftendit. 

Columnx de Fig. y. ligno tnn infiftunt, quod ftylum 
g habet infixum operculo, quod vasvitreum h pice cum 
codcm copulatum tegit. Hoc vafe vitreo ideo opus 
eft, ut clcftricitas axi mctallico be ope alicujus fili 
metallici appenfi data confcrvctur. 

Vafis vitrei h fundus ope picis junftus eft cum 
ligno, cui ftylus adjunftus eft, qui foramini longiori 
columnx ik ita inferi poteft, ut cochlcx /ope fir¬ 
mari queat, poftquam vas vitreum debitam altitudi- 
nem naftum eft. Hxc vero debet die altitudo, ut 
axis be in foramine annuli lignei dddd medium 
rcncar. Cylindri autem cleftrici in annulo et alis cd 

ita 
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ita collocandi funr, ut malleus a quocunquc cylindro 
clcdrico prirno, ad quern acccdit, ct cylindri a fc 
invicem ftufficicntcm fcintillis clcdricis cxcitandis di- 
ftant'am habcant. 

In baft quadrata tun op, Fig. 4. in qua columna ik 
infiftit, fiflura eft, in qua, quando malleus a laris per fo¬ 
ramen annuli dddd prominet, columna ik cochlea 
ftabditur. Annulo dddd furca mctallica applicata eft 
infixa columnx lignex qr, qux fimilitcr in fiflura balls 
quadratae mnop tirma redditur. Axis metallicus be 
per medium annuli foramen protenfus a baft quadrata 
per altitudincm 21 digitorum abeft. ^Quando igitur, 
axe be cledricitatcm nado, malleus alicui cylindro 
clcdrico prirno appropinquat, quinque fcintillx fe- 
cundum feriem redam uno fere tempore exoriuntur. 

Verfo itaque fenfim axe be, ordines ifti fcintillarum 
per circuluminconfpcdum prodeunt. Scintilla: adeo 
clarx funt, ut in luce diurna ad centum pedes vide* 
antur. Homoquiaxcm manubrio vcrlat, ne eledrici- 
tatem diftipet arque perdat, flare debet in materia 
eledricitatem non propagantc. 

Elcdricos Septcmtrioncs, Tab. IV. Fig. 3. exhibet. 
In tabula abed, qux in columnx ef fiflura elevari 
ct demitti poteft, novcm cylindri cledrici ita collo- 
cari poffunt, ut feptem fcintillx co ordine ftmul ap- 
parcant, quo ipfi Septcmtrioncs in coelo node ferena 
micant. Cylindro njctallico prirno eo tempore, quo ex- 
iftcre debent fcintillationes, adjungitur filum metal- 
lieu m h, cui clcdricitas traditur. In tertii et quarti 
extremitatibus filum inflexum mctallicum i anneditur, 
ut elcdricitas ad quintum ct rcliquos cylindros per- 
mcare valcar. Cylindro nono filum metallicum k ap- 
plicatur in aquarn in vafe mctallico /produdutn, quo 
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cleclricitas omnibus cyiindris tributa in matcriam, 
qua: can dan baud confcrvat, quantum opus eft, propa¬ 
ge tur. 

1 Luc quanquam nonnifi ad dclc&andosoculosfpcclarc 
videantur, artamcn vobis, Illuftriilime Pra:fcs } Viri II- 
luftrifiimi, qui in cjufmodi dclctlamcntis clcttrieis 
vim natural mirabilem' latere pcrfpicitis, haud ingrata 
lore confido. C^hia fpc fretus, veftro omnium favori, 
quern impenfe vendor, me fubmifl'c commendo. 

Scribebam Lipfit, 
die 31 Martii, 

* 7 + 7 - 


XVII. Some Observations upon Gems or Pre¬ 
cious Stones j more particularly fuch as the 
Ancients ufed to engrave upon , by Robert 
Dingley, E/q j. 

Read^ May 7 /^ E M S or precious Stones, of all Species, 
S/4/ ' arc fomctimes found of regular Shapes, 

and with a natural Polifh; and fometimes of irregu¬ 
lar Shapes, and with a rough Coat. The firft Sort 
may be confidcr’d as of the Pebble-Kind,* and they 
arc faid to be found near the Beds of Rivers, after 
great Rains: The others arc found in Mines, and in 
the Clefts of Rocks. 

The Gems of the firft Sort were what the Ancients 
moft ufualiy engraved upon: Thefc arc commonly 
called Intaglio s j and they arc moftly of a long oval 
figure, inclining to a Point at each End, convex as 
well 011 the engraved Face, as on the others, with a 
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